154 Glocken bells 


Ding-Dong Glocke „Retro” 


Material: Stahl, Klöppel plastifizert 
Größe: ® 60 mm 
Passend für: Lenker-@ 22,2 mm 


# 160 242 00 
VE = 10/100 Stück, farbl. sortier 


Ding-Dong Glocke „Floral” 
Material: Stahl, Klöppel plastifizert 
Größe: 0 60 mm 


Passend für: Lenker-@ 22,2 mm 


# 160 243 00 
VE = 10/100 Stück, farbl. sortier 


Widek „Ding-Dong“-Glocke 
„Art Collection Fusion” 
Material: Stahl, Klöppel plastifizert 


Größe: ca. 80 mm ® 
Passend für: Lenker-@ 22,2 mm 


# 160 220 00 
VE = 6/60 Stück, farbl. sortier 


Widek „Ding-Dong”-Glocke 
„Art Collection Flower” 


Material: Stahl, Klöppel plastifizert 
Größe: ca. 80 mm ® 
Passend für: Lenker-® 22,2 mm 


# 160 221 00 
VE = 6/60 Stück, farbl. sortier 


Widek „Ding-Dong“”-Glocke 
„weiß“ 
Material: Stahl, Klöppel plastifizert 


Größe: ca. 80 mm ® 
Passend für: Lenker-® 22,2 mm 


# 160 222 00 
VE = 6/60 Stück 


Ding-Dong bell „Retro“ 


Material: steel, lever plastic 
Size: ® 60 mm 
Suitable for: handlebar-® 22.2 mm 


# 160 242 00 
Unit = 10/100 pieces, sorted by colour 


Ding-Dong bell „Floral” 


Material: steel, lever plastic 
Size: ® 60 mm 
Suitable for: handlebar-® 22.2 mm 


#160 243 00 
Unit = 10/100 pieces, sorted by colour 


Li 


„Ding-Dong”-Bell 
„Art Collection Fusion” 


Material: steel, lever plastic 
Size: approx. 80 mm ® 
Suitable for: handlebar-® 22.2 mm 


# 160 220 00 
Unit = 6/60 pieces, sorted by colour 


i 


„Ding-Dong”-Bell 
„Art Collection Flower” 


Material: steel, lever plastic 
Size: approx. 80 mm ® 
Suitable for: handlebar-® 22.2 mm 


# 160 221.00 
Unit = 6/60 pieces, sorted by colour 
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„Ding-Dong”-Bell 


„White“ 
Material: steel, lever plastic 
Size: approx. 80 mm Ö 


Suitable for: handlebar-® 22.2 mm 


# 160 222 00 
Unit = 6/60 pieces 
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